Tømmerbuk 


Opsnøring af Tømmerbuk 


700 mm 


| 1200 mm | 


Emne Dimension] Længde | Antal Mængde 
Overlægger! 90x90mm 1220mm 1 stk. 1,22m 
Ben 80x80mm 800mm 4 stk. 3,2m 
Kryds 40x60mm | 950mm 2 stk. 1,9m 
Låselægte | 30x70mm | 480mm 2 stk. 0,96m 


NB. Bukken kan konstrueres i genbrugstræ der rettes og høvles 
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